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MAGNADYNE RADIO ■ Mod. SY 58 - Gamma onde medie divisa e due gamine onde cone. Senaibilita media 30 microvolt. Doppia 

reazione negativa. Potenza d’uscita 4 W. Consnmo 60 W. 
























